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R1CEVIT0RE G. 110 (geloso-milano) 
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NOTE 


Tensione c.c. al 1° elettrolitico. 155 Voli 
Tensioae c.c. al 2° elettroliiico: 120 Volt 
• Tens, alia placca del triodo oscillatore 

Le tensioni indicate so no state lette con folt- 
raetro a 20.000 ohm per Volt e appareochio so 
rete 123 Volt. 


GELOSO * Mod. G 110 - Gamma onde medie, da 180 a 580 metri, e quattro bande allargate ad onde corte, a 50, 31, 25 c 19 melri. 
Media frequenza 467 kc/s. Resa d’uscita 4 watt. fQuesto schema corrisponde ai modelli G 110/AM - G 111/M • Glll/B e G 111/V). 









